Mor JANINA 


CABAN 


NASZA NAJUKOCHANSZA MATKA I SIOSTRA 


zmarła dnia 1 maja 1982 roku. 


Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Rakowickim w czwartek 
6 maja 1982 r. o godzinie 14.00, o czym zawiadamiajq 
pozostali w głębokim bólu i żałobie: 


SYNOWIE I RODZINA. 


